NTONI BANK 


krawiec, 


przeżywszy lat 09, po długiej 1 ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zasnął 
w Panu dnia 8 września I902 r. 


W smutku pozostałe dzieci i wnuki zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność 
na obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się we Środę dnia 10 b. m. o godzinie 4 popołudniu z krypty 
kościoła XX. Pijarów, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ZALOBNE 


odprawionem zostanie we czwartek dnia 11 b. m. o godzinie 8 rano w kościele OO. Reformatów. 


Zakład pogrzebowy Fr. Nowinskiego w Krakowie. al. Koperuika 8. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


